PHILIPS [KF3] 


PENTODE with variable mu for use as H.F. and I.F. 
amplifier 

PENTHODE à pente variable pour utilisation comme 
amplificatrice i.F. et M.F. 

PENTHODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung 
als H.F. und Z.F. Verstärker 


Heating: direct by battery; 
parallel supply 

Chauffage: direct par batterie; Vf 
alimentation en parallèle If 

Heizung: direkt durch Batteriestrom; 
Parallelspeisung 


Dimensions in mn 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mn 


Capacitances Cagl < 0,006 pF 
Capacités cel 6,2 pF 


Eapazitäten 
Ca 5,2 pr 
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Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 


6,5 uA/V 
>10 MO 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 
Va 
LE 
Ik 
Wg2 
vg! (Ig1 = 0,3 pA) 
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